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Verleende omgevingsvergunning Bouwen, Berenplaat 10, Spijkenisse 

Locatie 

Berenplaat 10, 3207 LB Spijkenisse. 


Omschrijving 

Het bouwen van een tijdelijke proefinstallatie. 


Soort procedure 
Gewoon (regulier). 


Dossiernummer 

20140280. 


Datum ontvangst 
2 december 2014. 


Datum besluit 
11 maart 2015. 


Bezwaar 

Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de besluitdatum bezwaar maken tegen dit besluit. 
Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste: 

a. de naam en het adres van de indiener van het bezwaar; 

b. de dagtekening; 

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; 

d. de gronden van het bezwaar. 

Voeg, als u dat heeft, een kopie toe van het besluit. 

Het bezwaarschrift stuurt u naar: 

Gemeente Nissewaard 

Het college van burgemeester en wethouders 

Postbus 25 

3200 AA Spijkenisse 


Meer weten? 

Wilt u meer weten over het besluit dan kunt u telefonisch contact opnemen met het team Vergunningen 
via telefoonnummer: 14 01 81. 
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